MITSUBISHI 


s 菱クリーンヒーター® 

〈密閉式石油ストーブ〉 

形名 

VKT-402MC 

VKT-302MC 




この取扱説明書をよくお読みになり正しく 
お使いくだをい。 

とくに r を全のために必ず守ること J をご 
使用前に必ず読んでち全にお使しベださし、。 

♦この説明書はお読みになった後、お使いにな 
るかたびし)つでも見られるところに保存のう 
え、ご使用中にわか5ないことや不具合び生 
じたとさ、お役立てくださし、。 

•保証書は必ず「お買上げ曰-販売店名」など 
の記入を確かめて、販売店からお受け取0に 
なり説明書と其に保存してくださし、。 



お客さまご自身では据付工事をしないでくだ 

さい。 （ま全や機能の確保びでさません） 



この製品は曰本国巧用ですので曰本国かでは使用でさず 
また、アフターサービスち でさません。 

This appliance is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


0403872 HJ： 3604 


足元か目、そして部屋中に広がる、 

藏エツトフ□-活風 

上ず胃をしの温風制御で立ち上びりは、足元湿風でお部屋を素早く暖めまず。 
また、お部屋が暖まればミ畐風が直按か S だに当6ないよ引こ上向をの微風に調節 
しまず。 

温風によるがかれ感のかない、すこやかな暖かさです。 







— 使いかた——=- 

ふだんの使いかた 

点火•消火•温度調節 . 

すぐ点义させるには（クイック点义) 
いろいろな使いかた 

時計の合わせかた . 

「入」タイマー運転のしかた . 

し、たず！5防止に（チヤイルド□ック) 
停電のとさ . 



ミニ‘歸 g | 細部の機能説明です。 


参照ページを示します。 


日常の点検•手入れ 

シーズンはじめ . 16 

使用のたびに . 16 

1か月に]回程度 . 16 

1か月に1回な上 . 16 

1シーブンに'!〜2回 . 17 

油受皿の水抜き . 17 

定期点検 . 18 

地震などの災害が発生したときの点検 . 18 

故障•異常の見分けかたと処置方法 . 19〜21 

修理 馆 E 品交換のしかた） . 22 

保管 (長期間使用しない場合） . 22 

据付け . 23〜2日 

保証とアフター サー ビス . 2日〜27 

仕様 . 裏表紙 


ご使用のまえに- 

まをのために化ず巧ること 4〜己 

ま全のためのお願い . 6 

を部のなまえとはた 5 を . 7 

表示部•操作部のなまえとはた6き . 8 

使用前の準備 

燃料 . 9 

給油 . 9〜10 

運転開始前の準備と確認 . 10 



- 

ぶが 


めた肋こがず守ること 



誤った巧破し巧したときに生じる筒揉とその程度を、つぎの表示で区分して説明していまず。 


、 取扱いを誤った場合、使 

A 用ちが死亡又は重傷を負 

化 I 巧うを険删迫して生じる 
ことが想定される場合 


、 取扱いを誤った場 

A ちを化合、 使用者が死 t 又 
は重傷を負う可能性 
が想定される場合 


取扱いを誤った齡、舰 
A 巧音削、‘傷害を負ぅ誦觸 
/へ /王局される齡及び物黯の 
, みの発をが想定される場合 


A 危険 


屋内給排気厳禁 

お客さまご自身では据わ t 工事をしない。 

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因じなります） 


ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高し、油は使わない。 

(火災の原因じなります） 






スプレー宙ち近風媒 

(爆発の原因じなります） 



活風が出□をふさがない 

巧類-紙などで温風吹出□、空気取入□をふさびなし、。 
(火災の原因になります） 


每禁止 



給拼気简トップ巧そく危巧 

潰雪のをいときは、給排気筒トップが 
雪でふさびれていないか確認し、ふさ 
びれているとまは除雪ずる。 

爛そくしていると運転中に排気ガ 
スが室内にもれて、危険です） 


おが気筒はずれち巧 

給 sf 気商（管•ホース）が正しく接 
続されているか点検ずる。 

(はずれていると運転中に排気ガ 
スが室内にもれて、危険です） 


お風に直巧おた5ない 

温風を長時間、直接身体にあてない。 

お子をまや身体の不自由な方び使用になる 
とまは、まわりのひとびを意してくださしん 
他温やけど•脱水症状の 
原因じなります） 











































力ーテン•可燃物巧ち禁止!異萬時使用禁止 電源コードを傷めない 

(過熱により火災の原因に 一 -^ I 万一異常を感じたときは、使用しなし、。型源コードに無理な力を加えたり， 

なります） :(異常燃焼のおそれが 物を棄せたりしない。 

1\};みります） また、]-ドを持コて 

Vi ^ V V 引き巧かなぃ。 VV 

1...,,,,禁止；がな^ (火災や感電の原邸こ^ 

^ yL バ山 なります） 漂止 


分解修理の禁止 

幡電事故の原因になります。不完 
全な修巧は危険です）ィ 



修理は販売店にご依頼ください 

改造使用の禁止 

温風をダクトなどでこたつへ引を込む 
などの改造はしない。 

(火災や排気ガスが室内に 
もれる願になります ）IXI 



撤由時消义 

(か災の原因になります） 




お売店に点検 • 修埋をご相談ください 

富ミ豆部接触禁止 

湿風が出□や給排気筒トップは燃焼 
中-停止直御ホ高温になっていまず。 
(やけどをします） 



排気ガスにを意 

をびん動物や植木などに排気ガスを 
あてない。 

(勤物が死んだり、植木が fX I 
枯れる原因じなります） 

づで |]禁止 




ミ由もれ巧認 

給油口□金は確実に締める。 
(火災の原因になります） 




獅プラグは隙に差し込む 

(火災の原因になります）一* 


( - q 


長巧固使用しないとをは 
電源プラグを巧く 

(火义や予想しない事故イ麵 
の删じなります） 



巧源プラグのお手入れを 

とまどを函源プラグを巧定、ほこりを 
取除く。 

(火災の原因じなります） 


お品の風迈やお S 原商トツプ 
周巧に可燃物を国かない 

(過熱じより火災の原因になります） 



过 Q 



>図記号の意味は、次のとおりです。 



のための35願い酵 

岩,趣尚::.:.;顯品:巧.:.:巧;:.も:..を織迫 ' L 0 分解禁止 


指おに従い必ず行つ 


^電源フラグを巧く 


参使用中に エアーフィルターを 
はずさない 

参 エアー フィルターをはずした 
まま使用しない 

(ほこりが機器内部に 

入り、故障の删じ( X ) 

なります）輸 


ままのためのお願い 


•腰をかけたり、物をのせたり、 •燃焼 中は 電源 プラグを巧いた 


強いショックをあたえない 

(変形 • 故障 • 給排気部品のはず 
れる原因になります） 



Q 


り、元 電源 ヴレーカー)を切 
6ない 

(余熱により故障 

する原因じなり 1 X 1 

ます） 、三/ 




ままに使用ずるために 


•本体周辺の空間寸法を確保ずる ♦居室の暖房 L ツかの用途で使用しない 

(マントルピース巧据巧けにつしても下記寸法を確保ずる）巧のような場所では巧わない 

〇 iC 

…。 m 縣圈 n 5 •たき觸議ずる刪ぶ!/ぶ 


( 詳しくは國) 


効果的に使用ずるために 


♦温風の循環を巧げない 

(室温調節が正しく作動しなくなります） 


>クリーンヒーターを運 
おすると部屋が乾燥ず 
る場合びありまず。が 
要により加湿器とが用 
して < ださい。 




打油の廃棄処分は灯油をお買い 
求めになった販売店にご相談く 
ださい。 














部 


燃焼用空気を吸い込みます。 



電源プラグ 


排気 


現在の温度を検知する 
ためのちのです。 

給気ホース 


トツプフード 


壁 ヴーモ 


排気 


鄉瞭筒トツプ 


タンクドアー 



力ートリッジタンク 


燃焼を確認する窓です。 


背面カパ— 


温風吹出口 


燃焼確認窓 


室内空気吸込□にあつて空気中の 
ほこりを取除さます。 

タンクドアー 



な まえとはた 5 き 


iilliUiSlili!: 1111 監義 

■ぉ舰葛難讀耀變!雜戀麵輔轟離 


i のなまえとはた5キ J 
安全のためのお願い 



わかりやすいボタジだか6 
操作をカジタン!’ 


おテさまやぺットなど 
によるいたず5防止に 

i ? 叫 

り己ページ参照） 


f ヤイルド日リクホタン 



設恐豆度、現在時刻、入タイマー 
の設定に使う。 


♦ 時刻表示のと 
を点滅 

#入タイ7—運 
転中は点に r 


カートリッジタンクに巧ミ由 
びあるか、油受皿に水び 
溜っていないか、給油フ 
イルターにかやごみげた 
まつていないか確認する。 
(17 ページ参照） 


運転中は温度表示をする。現 
在の湿度げ目で未満のとをは 
「し|、33で ULb のときは 「 H 」 
を表示する。運転スイッチ切 
のとを時刻を表示する。また、 
異常で運範停止したとさは、 
エラーモード做障-異常状態) 
を表示する。 


ランプ消灯 〇 
ランプ点滅-み • 
ランプ点！灯み 




燃料•陪由 

表 li •操作部のなまえとはた5き 





























































应危睽 ガ fvu ン厳禁 j 

■必ず J 旧1号な油を使う 

ガソリン、密質な油、不純な油などは、絶础こ使用し 
ない。 


灯油とガソリンの見分けかた 

指先につけて息をふきかけます。 

(义の気のない巧で巧ってください） 



めれたままでず 


すぐ乾いてしまいます 


■変質な油とは 

•ポリタンクで昨シーズンより持ち越したをの。 
• 日光のあたる場所で長期間保管したもの。 

参温度が高い場所で長期間保管したちの。 


見分けかた 

水よりセを占に).いていたら密凰な油でず。 

変質のひどいをのは、黄をみを巧びたり、 

すっぱい臭いびしまず。 - 

■不純な油とは 

参水やごみが混入したらの。 

•な油な幻•①油(天ぷ6油、機械油、ガソ U ン等)が 
混入したをの。 

•助燃剤等び混入したちの。 

■誤って変質な油、不純な油を使用 
した場合は故障しまず 



■保管のしかた 

♦な油専用の着色容器を使う。’ 

♦义気、高湿、直射日巧、ごみ、雨水を避けた場所に保管ずる。 
• ガソリンなどと一緒に保管しない。 





I 力ート IJ ツジタンクに給油する 

タンクドアーを開け力ートリツジタン 
IF クを取り出す 。 A 

ff==V " タンクドア — 
力-トリッジタンクふ^ 


トトリジジタンクの□苗こ，'- 給油フィルタ . 

ついているな油び,本梓巧の！ 凹部にたまった 

油到 n の上に滴下する場さび！ な油をふきとる 

ぁりまず。油剔出脚を里1 

のな油でめれた場合は油到 n 1ふまと6ないと、力ートリッ 
と篇 a フィルタ-の凹部のな1ジタンクの□金の巧•側びめれ 
油を&きとっ。ださい。 I 、^ 
畑受皿と総由フィルターの位畳は17ぺージ参胁 

© 給油□口金を取りはずず。 

グリップ(緑色)部を持つと、手が巧れ 
に< く回しやずくな0まず。 

/給巧□りを 



© ま油ポンプを使って油星計を見なげ5、 
あふれさせないよラに給油する。 

♦の■油が、るのを油 g 計の正面か S 見ると、狭し、 
オレンジのお横除び広い箱模様になります。 



- 総由ずるとま、水、ごみなどび入 S な 

[お願い] いよラに注意して < ださい。 

【燃焼不良の原因にな0まず） 



[あ m 凡;こぼれた打油はぶ < 面をと D まず。 


I 力ートリツジタンクをセツトずる。 

参力ートリツジタンクの向をを確かめて静かに 
ス I プにセツトしまず。 


■製品の周辺や給®爲筒トツプ周辺に可燃物を 
置かない 




II 可燃物禁止 



r お両し、1可燃物近接禁止 

LOJWWV J,’|_ (過測こより义がの原因になりまず） 

■製品か6油をれがないか確認してください。 

万一、油ちれしている場合は、使用しないで化ずお買 
上げの販売店に<關巧頼、またはお近くのに菱函機修 
理窓 □_! にご相談ください。 


□をを斜めに締めると、 
茵単に□をびはずれて、 
义巧①原因になりまず。 


はずれていると運転中に排気ガ 
スげ室巧にちれ、一酸化炭素中 
賽の原因にな0まず。 


© 給油が終わりました5、給油ロロ金を 
付けてしっかり締める。 


紛由□□を 



jgSik 給油□□金を下にして、油ちれがない 
ことを確かめる。 


■電源プラグをコンセントに差し込む 



♦専巧のコンセントでご使用ください。他の雷^品と 
同じコンセントで使巧ずると、 B き計表示び進んだり、 
他の製品にノイズび乂コたりずる場合びあります。 

■給気ホース、排気筒が正しく接続されている 
か点検ずる 



前の準備 (給油•運転開抱前の華備と確誠 


運お醒則の議と確認 
給姐 






















表お部.操作部 



講5スイッチを巧ず 

•運転ランプと溫度ランプ-温度 
表示び点なします。 

参已〜日分して点乂し、2〜3分後 
に温風び出ます。 


運転スイッチを押す 

•運転ランプび消灯します。 

♦3 〜4分して送風び止まります。 



• 邸由気化用ヒーターび暖まるのに 
己〜6分かかります。 



♦外出ずるときは、必ず;肖火してく 
ださい。 

• 時計合わせをすると時刻を表示し 

ます 。……11 


湿度調節 


現在の温度が設定温度より約3で高くなると自勸的に消义し、 
設定温度まで下がると自動的に点义します。 



湿 度/タイマ-設定 _ 

广ブ A ) 私タィマ. 

時，巧 


么ポタンを巧ず 

•巧すごとに I にずつ温度び上び 
0ます。 

マボタンを巧す 

•巧すごとに1でずつ温度び下 
び0ます。 



♦希蟹届度は、8で〜 30 t ： の範囲で 
調節でさます。 

• 湿度調節は運転スイツチ rxj 状態 
で行います。 


クイック点火にごいて 


クイック点义スイッチを巧しておくと、巧油気化用のヒーターを予熱しておさますので、運転ス 
イッチを巧すと約30秒で点义します。（温度条件により1分程度かかる場合びあります） 


表示部，.操作部 

探麗を階 f 還クイック点义スイッチを巧す 

参灯油気化用ヒーターの予熱を 
します。 

♦クイック為义ランプび点灯 
し、クイック点火モー问こな 
0ます。 





•クイック点义スイッチは、前ちつて巧しておくスイッチで 
す。 

ilK スイッチをひ J にする直前に巧して它効果!まありませ 
ん。（打油気化用ヒーターの予熱に己〜已分かかりま 
す。） 

• 再度クイック点义スイッチを巧すと解除され、ランプび 
消なします。 

•クイック点义スイッチを巧した状態で24時間放置する 
と自動的にクイック点义び辭除され、クイック点火ラン 
フび点滅します。（クイック点义スイッチをちラー度巧 
すと点滅び消えます） 

※クイック点义中は約1 20 VV の電力を消費しますので、 
切 D 忘れによる電力消費のムダを防止します。 

•クイック点乂はが出のとさなどにお使いいただくと便利 
ですび、通常のご使用では、節が!のため「入タイ7—」で 
ご使用になることをおすすめします。 

• 運転中にクイック点义スイッチを巧してち、クイック点 
义待機中の消費電力は消費されません。 


齡始 巧! 


打油確認ランプび点灯したらカート U ツジタンクに給油します。 

吕〇分！;(内に給油しないと、口油確認ランプび点滅し E -01 を表示して運転を停止します。 


壁 サーモ について 


♦室内の温度計と現在の温度表示が合わない 

現在の温度は壁サーモび測定した温度を表おしています。室内の他の温度計とは測定位置び異なる 
ため一致しない場合びあります。 

現在の温度び設定温度より3で高くなったことを表示後';肖火します。 

♦室温コント□ールが安定しない 

製品の壁ヴーモ部に温風び流れていることがあります。壁ヴーモを温風の影響のないところに移動 
してください。 



Hi の< 口わせかた 
クイック点乂 


12 





温度/タイマー’設定 


ブポタンと A ボタンを押 • ブボタンを巧すと〇〜23時まで切換 

ン娜すと〇〇〜的分まで切 
換えます。 

• 1秒しんけ？し続けると早送りします。 


41 


夕:お計 
6温度 
〇入タイマ -®II 
〇入タイマ- M 2 


0寺刻合わせび終わると日 
砂後に時計びスタートし 
まず 

•時計ランプび点の■し、時刻表お 
ランプ ( 時刻表お部中央のコ □ 
ン)び点滅します。 


参運転スイッチを「人]にすると、直ちに 
時計びスタートします。 

• 時計表示したくなし觸合は運転スイッ 
チを切にして、么巧ボタンを同時に 
1秒 liLh 巧してください。 

表示部は 一一 : -- になりまず。 



使いかた 

きわせかた 

時計合わせをしないと、タイマー運転がでをません。 


- 巧ボ々、/户 A ポ•々、'のし、 

設 定温度/吃 現 在の温度/ミ •無 it ず^れ_わ、3^^54" 

いつ、ン n fh 0湿度 3 T 

，しり 刹… j I な策♦時計ランプび点滅します。 


工場出荷樹ま10ミ00です。 



13 


巧を巧ま/時郎の船/巧〇時-肝 

「弓' tel 巧己1ミ寶ぶ■欄1•入タイマー時刻1ランプび点滅 
L _£ J ■ホ I 兰乂 M ィト醜2 します。 

入タイマー1時刻を合わせる 

♦時計合わせのしかたと同じです。 

……國3、4参照 

表示部に已： 00を表示し、一旦運転が停止し 
ます。 

♦己時00分の少し手前の時刻にウォーミンク‘アップ運転に 
より運転を開始し、已時00分から通常運転になります。 


マ A ボタンのし、ずれかを巧す點某其時間を、 A ボタンは分を 


」5二觀 --- - 

ウオーミングアツブ^とは 「30分前のき温 1 S でホ満1:51卜怖儲]15。な上 I 

乂タイマ ー 哉® 寺 刻の30 分刖 .1 し黃 品を 燃 0 .し、 その 結果 I し 運転開始敞! 1 26分前16分前紛前 

よりち表のように一定時間早目に運転を開始する運転です。---- 

• 現在の時刻から30分じ(内に入タイマー設定時刻び設定されてし)ると、ウオーミングアップ運転は行ね 
ず、'入タイマー時刻に運転を開始します。 


な使いかた 

入:!タイ7—運巧のしかた 


( ウオ■ミングアップ運転煤能侦 


「入タイマ—1」「入タイマ—2」でそれぞれタイマー時刻を設定すると、平日と休日、朝と夕のように2通り別々の設 
定びでさます。 


い〇げげレ 

(3 F 1 


温度/タイマー’强定 
時分 


クイック放り 


〇入タィト 


表巧部•操作部 

MrrsUBi 甜 I 、 

.' fWy ; 

い ,! ■ ，一一薩 — J' 、 卜， 


運おスイッチを巧して 
r 入 J にずる 




• 入タイマー1の初期設定は 
已： 00です。 

♦ 入タイマー吕の初期設定は 
7 : 0日です。 


入タイマーボタンを押す 

参入タイマーランプと入タイマー 
時刻1ランプび点巧し、入タイ 
マー1時刻を表示します。 


• B 疆だ巧^のとをはタイ7—の設定がで 
をませんので、時計合わせをしてか6、夕 
イマー①設定を巧なコて < ださい。 

♦入タイマーボタンは巧すごとに 
入タイマー時刻1入タイマー時刻2 
^乂タイマー解除+>1 
と切換わります。 


V ルド□ックについて 
タイマ—運乾のしかた 
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纖 


fk 防止に(チャイルド□ック)/停電のとき 

チャイルドロックボタンをセットしておくと、お子さまやぺットなどによるしすこず5操作を!巧止することびできます。 



設忠晶度/時現在の温度/お 

0 0.00 

♦:!な油確認し<し1 • し夕し j 


>時計 
>温度 
>入》イマ-«1 
>入タイマー i 刻2 


MITSUBISHI 



0 3砂巧し 温度/タイ7-設定 


チな巧〔ブ A ) (。入タイマ-1 


時 


分 



表示部.操作部 


-お秘巧し 



チャイルドロックボタンを 
3砂肋甲ず 

•チヤイルド□ツクランプび点好 
し 9 〇 


•ロックがかかるちの 
. 入タイマーボタン 
-温度/タイマー設定ボタン 
•ロックげかからないをの 
-運転スイッチ 
. クイック点乂スイッチ 



〇 3砂押し 


斥ヤイルド1 


だ 


解除するには 
チャイルド□ックボタンを 
3砂 mj ? ず 

•チャイルド □ ックランプび消な 
します。 


停電のとを 


停電または電源プラグを抜いたとさは時計合わせを行ってください。 . 

(-さ電源び切れたのち、再通電されているとさは時計表おび点滅しています) 
次の設定は停電前の設定を記憶しています。 

♦温度調節•入タイマーし2①時刻 


風向調節 


風向調節はでさません。温風吹出□①ルーバーはそのままでご使巧ください。 


点検•手入れのときの注意 


■ 1かちに1回な上 

•外観の 清掃 

製品外観•置台•温風吹出□などの汚れは 
乾いたやわ!5かい巧などでをれいにみさ 
とる。 

シンナ ー• アルコール-ベンジンなどは 
使用しないで < ださい。 



■使用のたびに 

♦排気ガス 

排気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
し、ると一酸化炭素中毒の恐れびあり非常 
に危険です。 

♦油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

置台に油漏れ、油のたまり、油のにじみ 
びないな点検する。 

♦周囲の可燃物.引义物 

本体の上や周囲.給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引乂物がないか点検する。 




•手入れ 


賴11111麗讓 IIP 

擬磯''强波;: S 織鏡:な呈窥吉 


•必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品び冷えたが態で行ってください。 
♦お手入れの際は、けび防止のために手袋の着用をおすすめします。 


H シーズンはじめ 

•給気ホース*排気筒 

1. 背面カパー上板をはずして、給気ホー 
ス. 排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離履距離 

包:確認する。 . 

•給排気筒トップ U 

屋外の給排気筒トツプ先端びくもの巣や 
ビニール袋などで面さびれていないか点 
検する。 

•時計合わせ 

時計合わせのしかたにより設定する。…陆な I 


B 1 か月に1回程度 

•エアーフィルターの清掃 

エアーフィルターを、図のよラに取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出□か5風び出ていないのを確認 
してから行ってください。送風中に行うと 
本体内部にほこりび入ることがあります。 



手入れのとをの注意 












■1 シーズンに1〜呂回 

♦給油フィルターの清掃 

給油フィルターは、灯油中の水やゴミを除去し、本体内部に入らないようにするための部品で 
す。このフィルターは灯油は通過しますが水は通過しないフィルターです。水やゴミが溜ると 
灯油が流れません。 

表お部の「'な油確認ランスび点灯または点滅するときはカートリツジタンクのな油び無くなっ 
たとさと、給油フィルターに水び溜ったとさとゴ S で巧れたとさです。カート I 」ツジタンク 
に灯油び残っていて点打または点滅して 

し、る場合には給泌フィルターを清掃して力-卜 U ツジタグ W 

ください。 \ 


1. カート IJ ツジタンクを取り出す。 

2. 給油フイルターを取り出す。 

3. 給油フイルターに溜った水を捨て付着し 
たゴ5をブラシなどで取り除さ、乾いた 
巧でフイルターの内が面を面いてか分を 
取り除いてください。 

4. 給油フィルター•力ート U ツジタンクを 
ちとどお0にセットする。 






給ミ由フイルター 


■ミ由ま皿の水巧を 

♦油受皿に水びを量にたまると、油受皿内に巧油び残っていても E -01 を表示し、灯油確認ラ 
ンプび点滅して、運転を停止します。この場合は油受皿内の水抜きを行つてください。 


1 . 力ート I 」ツジタンクと給油フイルターを 
取り出す。 

2. 付属のスポイトで油受皿の 底にたまった 
をを抜く。 

(スポイトの先端を油受皿の底面にあて 
て2杯分抜さ取る） 

3. 給油フイルター、力ート U ツジタンクを 
ちとどおりにセツトする。 




力ートリツジタンク.保管容器に水の栽、していることび考え己れまずので、点検を巧し、、 
水を抜を取ってください。 


点巧説雜ず回、潮臟 


使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品びありまず。 

専門技術者〔(賦日本石油燃焼機器保守協会 (巧 03-3499-2928) で行う技術管理講習会 
修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる店で定期点検を受けてください。 

ま全にお使いいただくために製品の状態を点検診断ずるをのですか 5 必ず受けてください。 

一一*'—…ソ•— 一一*-ハー'_.へ—^'一.-— 一へ—广、ゾ~、尸 一、^—.— - — 一— /、.•-•一........ _ \ノ、バ、- • 、 . 

?々,ーブ.、'を 

ただし、ま件により1シーズン毎の点検が必要となる場合をありまず。 

湿度の高いところ 

ほこりのをいところ(厨房•製綿工場など） 

_溫泉地域などでご使用の場合_ _ _ 

Hi お買上げになった P ぶ売店 
g またはお近くの r 兰菱電機修理窓口 J へ 

Hf お買上げの販売店にご相談ください。 

pi 定期点検の結果、部品交換や修理等びお要な場合は、処置内容と費用についてお客さまに 

H ご巧談申しあげます。 


_定期点検の内容__ 

据付け状態、給排気回りの 
点検.確認 

安全装置および運転動作の 
点検.確認 

.環境-使用時間により努化 
しやすい部品の点検-交換 

製品の清掃.舊備 


♦製品の据付け-使用状態 
•給排気筒の接続とつま0 
♦給排気筒トツフのつま0 

参ま全装置の働を 
•操作部品や動 < 部品の働を 
•運転動作の点検 

•給排気系部品、電気接点部品などの点検 
♦点火電極、炎検知器などの点検 

(货化の状態により交換の場合もあります） 

♦本体内部 

参;'由タンクの水抜さ 

参温風吹出 □ 


扉どの mm したときの繊 

☆地震などにより製品に振動、衝撃び加わったとさは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

♦給排気回りのはずれ、漏れの確認(臭いで確認する） 

•油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったとさや、点検したのち使用しているとさに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカずるときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くのに菱電機修理窓口」へ修理を依頼 
してください。 


- し.： 


地震などの災ま昂発生したとさの巧棲 
i •手入れのとをの； W * 
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常®見分けかたと炮置方法 

■ま巧ランプにより異常をお巧15せしまず 

























































































異常過熱 防止 装置び作動している 


お買上げの販売店にご相談ください 


温風吹出□のしや開物を取り除さ運 
転スイッチを巧しなおす 


温風吹出口がしゃ閉されて過熱防 
止装置(才ートカット)び作動した 


運転ランプが 
点滅ずる 


対震自動消火装置び作動した 


電源プラグびコンセントから 
抜けている 


運転ランプが— 
点!なしない- 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む 


『地震などの災害び発生したとき』 

の点検項目を確認し運転スイッチを 
巧しなおす r [巧 


強い地震や衝撃を受けていま 
せんか？ 


♦ 


異常の見分けかたと処置方法（つづき) 
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据付場所の選定 




(部品交換のしかた) 


お買上げの販売店、またはお近くの「兰菱電機修理窓口」にお問い合わせください。 

専門技術ち〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会で行ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる販売店に 
ご相談ください。不完全な修理は危険です。 


fs 胃(長期間使用しない場合） 

■長期間使用しないとま(シーズン終了時)は、巧の要領でお手入れしてくださし、。 

製品は据付けたままにしてください。 

^電源プラグをコンセントか!5巧く。 

か油受皿の底に水む觸つていると油到皿げ腐食しやすくなるため、17ページの要領で油受 
W 皿底部の水をおをとる。（水かな油かがねからない場合はスボイト2杯分抜いてくださしリ 

を製品夕爛、ェァーフィルタ-、翻11細口の掃除をずる。 


製品の据付けは販売店.工事店び火災予防条例などに基づさ実施していますび据付工事完了後、販売店 
工事店ととをにお客さまご自身でをご確認ください。 


A 警告 

織!掃筒トップ閉そく筒埃 
積雪のをい地方では、獅綺筒 
トツプび雪で埋もれない位置に 
取付けること 


[お願い] 

排気ガスびよどまないか タコ足配線で使わない 

確認ずる 里源は交流10 0 V コンセント単独 

お稳ガスを再度版い込んで不竞 でほう。 

全燃焼を起こすことがありまず。 




‘； -;"V 轉 


■巧障かな？巧の症巧は巧障ではあ0ません 


‘すぐ点火しない 

^ ピシッピシッと音びする 
^ ゴツンゴツンと音びする_ 

運転スイッチ『入』でなかなか点义 
‘ r ' l しなし、 


運転スイッチを「入」にしてから灯油気化用のヒータ- 
び暖まるまでに已〜 6 分かかり、 その後点义します_ 

燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


現在の温度表示び設定温度より高いと点乂しません 


.斬‘ ミ 

，ぃ;、;' 

巧ち麥 

現在の温度表示と他の温度計で測定 
’ •燃、 t した室温び一致しない 

時 

漏 


•現在の温度は壁サーモび測定した温度を表示 
しています。測定位置の違いにより一致しな 
いことびあります。 

•温度調節びうまくいかない場合は背面カバー 
に取付けてある壁サーモカノ く一を上ちにスラ 
イドしてはずし、温風、直射日光や冷風の影 
響を受けなし、場所に木ネジまたは、両面テー 
プで固定してください。 

参サーモ U - ド線は無理に引っ張らないでくだ 
さい。 III ん 1111 ill I 


壁ヴーモ(カバづ 


i 己分に一回程度湿風び変化する 


サーモリード線' 


燃焼制御装置び働いているためです 


ピシツピシッと音びする 
ゴツンゴツンと音びする 


燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


時計表示び進む 


同ーコンセントにノイズを発生しやすい製品び使用 
されている場合に、生じることびあります 
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どうしてを取りはずして保管ずるときは、湿気やほこりの少ないところに巧管してください。 
r ^ fcNiss . 〇 再び据付けると€は、必ず33真上げの販売店に依頼して<だか、 

LCDJSHV/U お客さまご自身では、据付工事をしないでください。 

製品内部の清掃は、必ずお買上げの販売店に依頼してください。 


が上のことをお調べになって、それでち不具合びあるとさは使用を中止し、必ず電源プラクをあいてくだ 
さい。その後お買上げの販売店か、お近くのに菱電機修理窓口」にご相談くださし、。 


時計表示び点滅する 


停電後や、電源プラグを抜き差しした後は時計表示か 
点滅しますので、時計合せをやりなおしてください 


据付場所の選定/製品と周圃との距離 
修理•保管 


@ • 異常の見分けかたと処置10:|^ 








可燃物 


妇爲筒と可燃物の離隔距離 


(〇 

給気ホースノ^ 
20 mmCi 上 


a 


排気筒 


60 cm 

社 


側方の障害物 
4己 cm じ Lh 


お気_ 


* 給気 





地面-スラブ面など 


ノ 上記び守 s れていないと乂災•不亮全燃焼などをおこずおそれびありますので、版売店•工事店に正しい処担をご做煩くだをい。 
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f 〇〇 

1 己 DOOO' 



左側 ち側 

1 日 cmULh 1 日 cmlJUi 



-壁固定部品 


本体後面の空間距離は riOcmULh」 必要です。本体付属の背面カバーで「1 0cm 似上」 
び確保でさます。 

背面カノ び壁面に密着していることを確認してください。 





(つづき) 


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準〔(財)日本石油燃焼機器保守協会〕で決められている下図 
の可燃物との距離を必ずとつてください。 

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにを必要です。 


据付工事終了後に販売店-工事店ととをにお客さまご自身でを下表に基づさ点検してください。 


製品と周西との距離 


据付工事後の確認 




点お箇姑 

点検項目 

参照ぺ-ジ 

チェック總 


鑛聞 

製品の回りは必要な空間げありまずか。 
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現開苗ち 

み.み/;’い r 

床面の不安定な場所に据付けてありませんか。 

- 


製品 

丈夫な床面に製品び固定してありますか。 

_ 



Si 

変質灯油、不純灯油を使用していませんか。油漏れはありませんか。 

10 


道 

標高調節は正しく行われていまずか。 

一 


ご 

ぶが脱; 
ド.’:::， おな 

な縱お 

給排気筒トップの周囲は基準寸法げ守られていますか。 

吕3 


BSfHgFvtSSsBSE ^ 

圓 

排気筒は壁や給気ホースなどの可燃物か52日 mmW 上離れていますか。 

己 


給排気筒のはずれ-ゆるみがありませんか。 

4 


w 


排気ガスが屋外へ排気されるようになっていますか。 

4 


が‘み; 

: .詔巧 

囊 

給排気筒トップの取付けか‘屋外に向って下り勾配になっていますか。* 

一 


を で'’，〜 1 

M ; ‘ 

■ 

給排気筒トッフの周囲に障害物(樹木-愛がん動物*雪の面さだまり）はあむませんか。 

4 • 5 •益 



蹲 

聯讀 

給排気筒トップの周囲に危険物(巧油-ガソ U ン-プロバンガス)はありませんか。 

6 



す、 i 巧 

トップフードが必ず取付けられていますか。 



題輝‘ 

呼‘ 

' タニマれ} 

トップフードの給気口.排気口げビニール袋などの異物でみさげっていませんか。 

4 


主'^し;- -ぶ 

織お輿據 

'集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていませんか。 

- 


お 


床下•天井裏へ給排気してありませんか。 

' ' — 


餘’! 

ド表-が 
財管:<1 

壁埋込みの配管工事はしてありませんか。 

— 



1 " 

排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。 

一 


■：4 '-r 



■ 

胃給気ボース-排気簡の長さは 3 m 政内で巧びり数3箇所巧ですか。 

- 


巧.- 

排気筒の途中に水びたまるよラなへこみ部はあ D ませんか。.’ ' 

— 


■ 

禱發 

排気筒のドレン戻り寸剤ま 1.8 m 切下になっていますか。 



P 


ちい排気筒を使用していませんか。 

— 



热货熟鄭脅 

.電源フラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。 

ち 



錠,,ご おち 

* な • 、| 

電源コードは高温部に触れていませんか。 

— 


1巧 

、•ろ"：， 

が知ぶ 

. 電源コンセントは單源プラグの抜を差しが容易な位置にありますか。 

一 


■ 

，が 磕識! 

r f 5-1 

ノイスの影壁を受けやすいテレビやステレオなどと同じコンセントで使用していませんか。 

10 


Wi 

.と- 

排気筒はずれ検巧 U - ドは、給排気筒トップに接続されていますか。 

— 


f 滋 

ic か •夕 "-j 

，' ..i 

減 j 

排気筒はホれ検知リードは、給気ホースにそって固定されていますか。 

— 



q - 3 巨巨 


I 

晋 I 


碧の障害物 

n 


据付の確認 

据； ES 所の選定/製品と周囲との距離 
修理•誦 


こんなとキ J 
こんなとさ 
















































修理.取扱し、 • お手入れなどのご相談は 
まず、お 買 上げの販売店へ ぉ申し付けくださし、。 

お居や贈答品などでお困りの場合はち一 覧表で 

♦修 S のお問合わせは 「修理窓口」へ 

♦その他のお問合わせは 「ご相談窓□」へ 


保証書(別添付)について 


■イ呆証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店からお受取りください。 
■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 


保証期間…お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 


補修用性能部品の保有期間は 


■当社は、この兰菱ク U — ンヒーターの補修用性能部品 
を製造巧切り後10年保有しています。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
It ■必要な部品です。 


修理を依頼されるとをは 


「故障かな？」と思った b り9〜21ぺージ)にしたびって 
お調べください。なお、不具合びあるときは、運転ス 
イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ 
の販売店にご連絡ください。 

■保記期間中は 

修理に際しては、イ呆証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたびって販売店び修理させていただ 
さます。 

■保訝期間びすざているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご帯望により修理さ 
せていたださます。 

修理料金は、技術料+部品代地張料)などで構成され 
ています。 

■ご連絡いたださたい内容 


1. 品名=菱ク IJ — ン ヒーター 

2. 形ち 

3. お買上げ年'月'日 

4. 故障状況と®障表示 
(でさるだけ具体的に） 

已.ご住所 

(付近の目 EP などを） 

6. おち前'電話番号 



ァフタ-サ I 


式運輯 


試運転は、販売店.工事店と立合いで行ってください。 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 


H 運捉準備 

馨 

曾 


タンクドアーを開け給';由したカート U ツジ 
タンクをセツトずる。 


置台などに油漏れ、油のにじみびないか確 
認ずる。 


包 


電源プラグをコンセントリ00 V )に確実に 
差し込む。 


■運乾開始と停止の手順 


〇 


運乾ランプ 
運乾スイッチ 


⑩ 運乾スイッチを巧して「人!にずる。 

運転ランプび点巧し、5〜6分後に燃焼を開始し' 
温風びでます。その状態で約1已分間運転して異 
常表示び出ないか確認してください。 

包 再スイッチを押して「切 J にずる。 

運転ランフび消灯し燃焼を停止します。しばら 
くして本体びをえると巧流用送風機び止まり、運 
転び停止します。 


お知5せ 

参室内温度び3日でな上ある場合に試運転するときには温度/タイマー設定ボタン么を已秒しソ上 
巧し続けて 「H」 を表示させると最大燃镜量で連続運輯を行います。 

♦連続運乾は自動のに約10分間で解除されますび、ブボタンか運転スイッチを「切」にしてを解 
除でをます。 

■ネリ期運乾時の現象 

参初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびあ0ますび、故障ではあり 
ません。 

参温風吹出口から煙やにおいび出ることがあ0ますび、パッキンから初期的に発生する臭いや燃 
焼器に付着した油やほこりび焼けるためで異常ではありません。 

•試運転は部屋の換気をしなび!5行ってください。 

■正常運転の目を 

参正常運転の目まとして、19〜21ページのような現象びないことを確認ください。 


兰菱電機修理窓口 -ご相談窓口のご案内 

(家電品） 


グ‘ 


V 


修理*取扱し、のご相談は 

まずお買上げの販壳店へ 

^5居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は 


.、 


C 修理のお問さわせは） 

■HilSIPi 


その他のお問合わせは 


し,* - SUM 蟲 


修理窓口 電話受付： 36己日24時間 



ホし 

幌 (011)890-7520 

化愧巿巧別区大を化ま 2-1-18 

巧 

広 (0155) 35-3111 

巧広巿西15を南 14-1 

巧 

川 (0166) 26-5580 

姐り I 巿语1を 8-1-4 

苦か牧（0144) 55-1114 

ま小れ巿巧野巧巧 2-1-18 

化 

見 (0157) 25-7045 

化見市並木巧 500-5 

ル 

模 (0134) 33-3380 

小巧巿巧 2-28-22 

訓 

路 (0154) 24-1355 

訓お巿宮多町 2-25 

函 

館 (0138) 49-0345 

函巧巿西お巧巧 589-57 


東北地区 


青森 (017) 773-8381 

巧な巿大字！?木ぞ野尻37-184| 

张前ゆ 172) 32-6535 

化前ホ大ぞ巧山 4-20-3 

八戸 (0178) 28-8544 

A 戸巿大ぞ長ま代宇下 S 子を化 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡巿羽巧13地割 30-11 

水ミ尺 (0197) 25-4511 

水ミ巧巿卸巧 2-3 

仙台 （022) 238-1773 

仙台巧若が区大和町 2-18-23 I 

気仙お (0226) 23-8485 

気仙巧巿田中前 2-9-2 

石巻 (0225) 95-91 11 

石を巿門協ぞ四番を化 16-268 

巧 JII (0229) 24-3595 

古)り巿米巧ぞ大连 25-1 


秋田 （018) 865-4471 

巧用市八巧=巧町 19-36 

横手 (0182) 32-1785 

巧手巧卸町 3-2 

大館 (0186) 42-2781 

大館市耕田 2-5-44 

山お (023) 624-0018 

山お巿大巧目 2-1-21 

鶴岡 （0235) 24-6161 

巧岡市上畑巧 5*4 

郡山 （024) 959-6543 

郡山市ま久田町卸 1-76-1 

会津 （0242) 27-4426 

を津若お市天毕寺町 3-7 

原町 （0244) 24-2842 

原巧巿お井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

ぃわきホ巧が抑台巧巧田を 75-8 


アフタ I ヴ I ビス 

据付工事をの確認 


こんなとキ J 
こんなとキ J 


2已 26 


K 04 B 






最小 


かお寸法置台を含む) 






当なま巧品の巧入-取扱い方法-その他ご不明な点は 

S 養電機お客さま相談センター 

干 154-0001 ま京都世田る区池尻 3-10-3 
i 受付時間3650 24時間 I 



■全国どこか6でをおかけいただけるフ U - コール 

ほ 0120 - 139 - 365 傭料） 

いつるヴンキュー 365 曰 

■通常巧話番号（巧帯涅話巧応） 03-3414-9655 
■FAX 03-3413-4049 


參所在地、 巧 話番号などについては巧まになることがあ 0 まずので、あらかじめご 了 ま巧います。 


乂兰菱電機株式会な 

群馬製作所テ 370-0492 群馬県新田郡尾島町岩が800 


このぶ明巧は， 
巧化化を村 
しでいま卞。 
















愛知県- E 重県.岐阜県東麓地区 

フロントセンター名古屋 
逗話（052》 721-0131 
FAX (052) 721-7268 

名古屋巿ま区矢田巧 5 - 1-14 


その他の装置 


異常過熱防止装置-異常着火檢知装置-排気筒はずれ検知装置-異常燃焼検知装置 


;I . .... ‘ •抬巧気茵トップ玻巧が迎ネジ3本♦室巧齡りランジ取巧が木ネジ3本♦壁固定部品 2個♦リードクリッフ 2個 

, . 居.'‘‘.'〇 •室巧傾斜フランジ 1個 •トッフフード 1個♦壁固定部晶取巧ネジ 2本♦スポイト 1個 

1で .属：；' ロロ ♦お緣バイブ 1個♦給気ホースパンド 1個♦巧固定巧がネジ 2本•壁厚対応スベーヴー 3個 

♦室が傾お!フランジ 1個 ♦コードバンド_2本 ♦{： おストッパー_2個—♦伸縮营_1本 

※暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会の基準によります。 

W 巧'么 + A パ、■な f 斗—まの W! 亡就 " H ■セな下/1、た々卜十 r ピ "K く垣打ストー仇''写腔糾 J- り m 、が臣 ir がに で キス ' マ > し-むり ホォ — 



福岡 （092) 412-5333 

福岡ホ巧を区ま卵巧 3 - 1-21 

化九州(093) 653-1231 

化九州巿 A 巧ま区日 S 巧 2 - 5-25 

巧賀. 

义留米 (0942) 45-2661 

义留米巿ま合り I 巧町 7-20 

唐津 （0955) 72-1337 

唐津市東城内 6-50 

長崎 （095) 843-0622 

長お巿大巧町 23-4 

佐巧保 （0956) 30-7740 

巧世な市木巧巧 155-1 


熊本 （096) 380-02" 

熊本市石原町 326-1 

八代 （0965) 33-5173 

A 代ホ緑町 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分巿向原西 1 - 8-1 

き崎 （0985) 56-4900 

宮悔巿大ぞホな字巧江田 150-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡巿巧ち貞巧 25-5 

鹿巧島（099) 260-2421 

おお島市卸本巧 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜野巧巧大山 7 - 12-1 


排 


長野 （026) 221-3232 

長野巿稲ま 904 

が本 （0263) 27-2461 

松本巿芳り 1 お巧 531 

飯田 （0265) 52-5396 

班田市上郷別巧 3367-1 

山梨 (055) 222-2711 

甲巧ホ下班田 1 - 4-11 


I 待機が;肖養動 
給が気筒の型 式 の巧び 
給挑気筒呼び径 
給排気筒壁貫通部孔涅 


_ 2.6/2.4 VV _ 

VGZ -22 UGT 2 -N _ 

034 ( 使用0リング：呼び P 34 JIS B 24014種 D ) 
65111 m 


新漏ゆ 25) 274-91 65 

巧渴巿竹尾®巧巧 752-9 

長岡 （0258) 23-3323 

長巧巿南陽 1 - 1118-1 

上越 （025) 524-1160 

上がホ窘日山巧 3 - 6-3 


31/33 W 


27/30 W 


最大ミ肖費電力 


庶义時) 380/3孤 W 


電源電圧および周波数 


100 V 50/60 HZ 


23kg 


高さ 575 nm 、 幅4孤隱、奥れ35011 im 


] ンクリ-卜1僵脚 Irtf ほで木甚贈 03.0 m 2 ) まで ] ンクリ - H 惜 (18 .日 m 2 ほで 
コンクリ-卜1禮牌加 2 ほで木造腫り 3.0 m 2 ) まで〕ンク IJ - トロ畳が加 2 ほで 


燃锁肖費量最大/最ル 0.443 /0.287 L/h 

寸温暖地木掛腥06.日 m 2 ) まで 


暖房のめやす 


きを.地木造の畳り日.日 m 2 ) まで 


0.340 /0.287 L/h 


6.3 U 力-トリツジタンク) 


86 . 6 % 


85.1% 

86 . 6 % 


東京都.神奈川県.千葉県 
茨城県.埼玉県*栃木県*群馬県 

フ□ントセンター東京 

電話 (03) 3424-1111 
FAX ゅ si 3424-1115 

まち都世田爸区'油尻 3 - 10-3 


大阪府-奈良県 • 和歌山県 
兵庫県.京都府.滋賀県 
石 JII 県.富山県.福井県.広島県 
山口県.島根県-鳥取県-岡山県 
香川県.徳島県-高知県-愛媛県 

フロントセンター関西 

里話 (06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 

大阪ホ化区大淀中 


に閱日 kJ/h 


2.56 kW 


2.98 kW 









































